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Sechster Abschnitt.
§.*
§. 45.
Gegebener Anfangszustand.   Oberflachentemperatur
Null.
Aufgabe.   Die Function u so zu bestimmen, dass sie de partiellen Differentialgleichung
(1)
97
geniige und die Bedingungen erfiille
(2)                              u = f(x)       fur t = 0,
(3)                             u — 0             „   x = 0,
(4)                              w = 0             „   x =• c.
Eine particulare Losung der partiellen Differentialgleichung (1) ist (§. 36)
g-iflatt gin K%t
Diese befriedigt zugleich die Bedingung (3). Damit auch die Gleichung (4) erfiillt werde, haben wir, wenn n eine ganze Zalil bedeutet, uc •=. nit zu setzen. Multipliciren wir dann niii einer vorlaufig noch unbestimmten Constanten J.M, setzen der Reihe nach n = 1, 2, 3, . . . und summiren, so erhalten wir die allge-meine Losung
(5)
u
.   me, sm — x. c
Die Coefficienten miissen noch so bestimmt werden, dass die Bedingung (2) erfiillt werde. Zu dem Ende entwickeln wir / (x) nach Bd. I, §. 33 in die unendliche Reihe
nvtx
c A               ^    f           .    .      W7C04,
An = —    / (a) sin------a a.
c J ' v y         c
Wir haben also die Losung
sm
da.